CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2024 
Jogo: Operário / PR X Amazonas Fc / AM 
Data: 03/06/2024 Horário: 21:00 Estádio: Germano Kruger / Ponta Grossa 


Arbitragem 


Arbitro: 

Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 
Quarto Arbitro: 
Assessor: 

Delegado Local: 
VAR: 

Observador de VAR: 
AVAR: 


Entrada do mandante: 
Entrada do visitante: 
Início 1º Tempo: 
Término do 1º Tempo: 


Bruno Mota Correia (BAS / RJ) 

Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (CD / RJ) 
Thayse Marques Fonseca (AB / RJ) 

Andre Ricardo Martins (BAS / PR) 

Antonio Rogerio Batista do Prado (CBF / SP) 

Sidnei Eduardo Rodrigues (/ PR) 

Daiane Muniz (FIFA / SP) 

Newton dos Reis Barreira (CBF / SP) 

Alberto Poletto Masseira (AB / SP) 


Cronologia 


20:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 22:00 Atraso: Não Houve 
20:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 22:00 Atraso: Não Houve 
21:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 22:03 Atraso: Não Houve 
21:48 Acréscimo: 3 min Término do 2º Tempo: 22:55 Acréscimo: 7 min 


Santiago O ... 
Willian Ma... 
Para 

Rodrigo An ... 
Rodrigo 


Pedro Lucas 
Emaxwell 
Daniel Alves 
Gabriel Me ... 
3 Allan Godoy 
5 Bruno 

8 Vinicius 

9 Felipe Garcia 
Cassinho 
Lucas Hipo ... 
Marco Antô ... 
Guilherme ... 
Pacheco 
Ronald 


88 Paraíba 


Joseph Mau ... 
Jacy Maran ... 


Santiago Ocampos Ibarra 
Willian Estefani Machado 
Anderson Ferreira da ... 
Rodrigo Antonio Rodrigues 
Rodrigo Oliveira Lindoso 
Joseph Mauricio de O ... 
Jacy Maranhao Oliveira 
Pedro Lucas Tapias O ... 
Emaxwell Souza de Lima 
Daniel Alves de Lima 
Gabriel Jose Ferreir ... 
Allan Godoi Santos 
Bruno Aparecido Reis ... 
Vinicius Diniz Dall ... 
Felipe Garcia Goncalves 
Cassio Gabriel Vilel ... 
Lucas Hipolito Caval ... 
Marco Antonio de Oli.... 
Guilherme Henrique S ... 


Guilherme Augusto Pachec 


Ronald Sant Anna Rod ... 
Jose Gervasio dos Sa ... 


Resultado do 1º Tempo: 1 X 0 


Rafael Santos Rafael de Carvalho Santos T(g) 
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T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


Rodada: 


Jogo: 78 


8 


Relação de Jogadores 


CBF 
177436 
749043 
431740 
393868 
522753 
184455 
382807 
403078 
520881 
427774 
633802 
394441 
306691 
338081 
465929 
311487 
320834 
345443 
509191 
442672 
310646 
383244 
310743 


Apelido Nome Completo 


Marcos 
Ezequiel 
Alexis Ivan 
Diogo 
Fabiano 
Diego Torres 
Serafim 
Wendell 
Xavier 
Matheus 
Sassa 
Edson 
Jorge Jimenez 
Jo 

Bruno 
Miranda 
Kaio Cristian 
Matheus 
Wiliam Barbio 
Enio 

Juda 

Igor Bolt 


Resultado Final: 1 X 0 
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CBF 
Marcos Venicius Sant... T(g) P 540636 
Ezequiel Jacinto de Biasi T P 302436 
Alexis Ivan Alvarino TIRE 778423 
Diogo da Costa Silva T |P 320478 
Fabiano da Silva Souza TAR 304325 
Diego Fabian Torres Wi 633725 
Matheus Bonadiman Serafi T P 541183 
Wendell Fernandes da... T P 616783 
Guilherme Xavier de ... MIRE 312572 
Matheus Santos Soares TIR 387530 
Luiz Ricardo Alves TARE 3372 
Edson Mardden Alves ... R(g) P 296573 
Jorge Andres Roa Jimenez R P 622068 
Joao Alves de Assis Silva R P 162504 
Bruno Henrique Lopes RARR 310101 
Matheus dos Santos M ... R P 462355 
Kaio Cristian Gomes ... BARR 453528 
Matheus Augusto de Melo R P 548113 
Wiliam Silva Gomes Barbio R P 307680 
Sebastiao Enio Santo ... R | IP 567979 
Juda Aguiar da Silva R P 522481 
Igor Luiz Costa Lemos BARR 605794 


Confederação Brasileira de Futebol 


Publicação da Súmula: 04/06/2024 00:37 


Emissão desta via: 04/06/2024 00:37 


Página 1/3 


Comissão Técnica 


Técnico: Rafael Silva Guanaes Técnico: Rafael Dos Santos Lacerda 
Assistente Técnico: Rainer Da Costa Oliveira Assistente Técnico: Joao Antonio Mello Dos Santos 
Médico: Sessin Malek Mecheileh Médico: DOUGLAS BARBOSA LIMA 
Treinador De Goleiros: Douglas Luisi Dutra Treinador De Goleiros: Silvio Siqueira Jardim 
Preparador Físico: Vitor Hugo Dos Santos Nemetz Preparador Físico: Luiz Andre Moreira Santos 
Fisioterapeuta: Rafael Penna Massagista: Romulo Betencourt De Menezes 


ir 


34:00 7 NR Rodrigo Antonio Rodrigues Operário/PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


1T/2T EM Nome do Jogador 
ir 2 


04:00 Ezequiel Jacinto de Biasi Amazonas Fc/AM 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por impedir um ataque promissor, ao dar uma entrada 
contra o adversário na disputa da bola. 

06:00 2T 19 Rodrigo Oliveira Lindoso Operário/PR 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma 
entrada temerária na disputa de bola, contra seu adversário. 

25:00 2T 55 Jacy Maranhao Oliveira Operário/PR 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma 
entrada temerária na disputa de bola, contra seu adversário. 

36:00 2 4 Diogo da Costa Silva Amazonas Fc/AM 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar um 
calço temerário na disputa da bola em seu adversário. 

37:00 2 5 Bruno Aparecido Reis Ezequiel Operário/PR 
Motivo: A1.11. Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Golpear um adversario de maneira temeraria na 
disputa da bola. 

40:00 2T 30 Joseph Mauricio de Oliveira Figueiredo Operário/PR 


Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por impedir um ataque promissor, com uma entrada contra 
seu adversário. 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 


Cartões Vermelhos 
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Ocorrências / Observações 


No primeiro tempo houve uma entrada da equipe médica aos 05 minutos para atendimento ao atleta da equipe do operário, que sofreu uma 
lesão de grau leve. no segundo tempo houve 02 entradas da equipe médica, a primeira ao 01 minuto para atendimento médico a 01 atleta da 
equipe do operário, que sofreu uma lesão de grau leve, e aos 15 minutos também da equipe do operário, que sofreu uma lesão de grau leve. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Foi respeitado 01 minuto de silêncio em homenagem as vitimas da tragédia no rio grande do sul. acréscimos no primeiro tempo de 03 minutos relativo ao 
atendimento dos atletas e reposição de bola em jogo. acréscimos no segundo tempo de 07 minutos relativo ao atendimento dos atletas, reposição de bola em 
jogo e substituições. 


Tempo 


16:00 
16:00 
16:00 
21:00 
21:00 
26:00 
41:00 
41:00 


INT 
INT 
2T 
2T 
2m 
2T 
2T 
2T 
2m 
2T 


Nada houve de anormal. 


Amazonas Fc/AM 
Operário/PR 
Amazonas Fc/AM 
Operário/PR 
Amazonas Fc/AM 
Operário/PR 
Operário/PR 
Amazonas Fc/AM 
Amazonas Fc/AM 
Operário/PR 


Observações Eventuais 


Substituições 


70 - Igor Luiz Costa Lemos 
28 - Guilherme Augusto Pacheco 


21 - Sebastiao Enio Santos de Alm... 


31 - Ronald Sant Anna Rodrigues 
5 - Jorge Andres Roa Jimenez 


22 - Guilherme Henrique Silva Gon... 


5 - Bruno Aparecido Reis Ezequiel 
7 - Joao Alves de Assis Silva 
18 - Matheus Augusto de Melo 


20 - Marco Antonio de Oliveira Co... 


20 - Matheus Santos Soares 

2 - Santiago Ocampos Ibarra 

17 - Guilherme Xavier de Oliveira 
70 - Pedro Lucas Tapias Obermuller 
15 - Wendell Fernandes da Silva 

77 - Emaxwell Souza de Lima 

19 - Rodrigo Oliveira Lindoso 

99 - Luiz Ricardo Alves 

8 - Diego Fabian Torres 

7 - Rodrigo Antonio Rodrigues 
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